یادداشتی به جمهوری اسلامی ایران در مورد تأثیر مریخ بر بارندگی و خشکسالی 


در اینجا نشان می دهد که چگونه "مریخ در داخل فاصله ۳۰ درجه از گره قمری" در نمودار طالع بینی 
به نظر می رسد. توجه داشته باشید که مریخ در دو طرف گره قمری یک گوی ۳۰ درجه ای تشکیل 
می دهد که برابر با کمان 1۰ درجه ای است که در نمودار می بینید. گره های قمری نقاطی در فضا 
هستند که صفحه مداری ماه با صفحه مداری زمین قطع می شود. هنگامی که مریخ در ۳۰ درجه از آن 
نقاط وارد می شود فرضیه این است که می تواند بارندگی بالاتر از متوسط را در ایران ایجاد کند. 


ژانویه - ۲۲۰.۵ میلی متر باران جولای - ۰.۵ میلی متر باران 
فوریه - 0۱.٤‏ میلی متر باران آگوست - ۰.1 میلی متر باران 
مارس - 0۱.۱ میلی متر باران سپتامبر - ۰.1 میلی متر باران 
اوریل - 0۳.۷ میلی متر باران اکتبر - ۱۰.۳ میلی متر باران 
می - 0۷.۱ میلی متر باران نوامبر - ۱۹.۹٩‏ میلی متر باران 
ژوئن - ۵.1 میلی متر باران دسامبر - ۱0.0 میلی متر باران 


میانگین بارندگی ماهانه برای مشهد, ایران را در بالا ببینید و با واقعی مقایسه کنید آمار بارش ماهانه 
در زیر زمانی نشان داده می شود که مریخ در داخل ۳۰ درجه باشد گره قمری به توجه داشته باشید 
که این پایان‌نامه استنباط می‌کند که وقتی مریخ در فاصله ۰ درجه از گره قمری قرار دارد.آی تی 
بارندگی بالاتر از میانگین در ایران به ارمغان می‌آورد. و زمان خارج از آن فاز باید میزان بارندگی کمتر 
از حد متوسط باشد 


(مریخ در فاصله ۳۰ درجه از گره قمری 
بین ۲۶ اوت ۲۰۰۹ - ۲ مه ۲۰۱۰) 
آگوست ۲۰۰۹ - ۰.۲ میلی متر باران 
سپتامبر ۲۰۰۹ - 0.0 میلی متر باران 
آکنید ٣۱١۲۰۹‏ میلۍ فتر باران 
نوامبر ۲۰۰۹ - ۶۸.٩‏ میلی متر باران 
دسامبر ۲۰۰۹ - ۲.۱ میلی متر باران 
ژانویه ۲۰۱۰ - ۲۲۰۲ میلی متر باران 
فوریه ۲۰۱۰ - 10.0 میلی متر باران 
مارس ۲۰۱۰ - 01.۳ میلی متر باران 
آوریل ۲۰۱۰ - 11.۲ میلی متر باران 
می ۲۰۱۰ - ۹1.۲ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
زوئن ۴۶۱۰ ۲۳۰ متفر ماران 

جولای ۲۰۱۰ - ۰.۲ میلی متر باران 

آگوست ۲۰۱۰ - ۲.۸ میلی فقو باران 

سپتامبر ۲۰۱۰ - ۰.۰ میلی متر باران 

اکتبر ۲۰۱۰ - ٤.۳‏ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۲ نوامبر ۲۰۱۰ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۱۱) 

نوامبر ۲۰۱۰ - ۱۶.٩‏ میلی متر باران 

دسامبر ۲۰۱۰ - ۲۰۲ میلی متر باران 

ژانویه ۲۰۱۱ - ۱۶۰۲ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
خر لیر اران 

مارس ۲۰۱۱ - ۲۳۰۲۲ میلی متر باران 

می ۰-۲۰۱۱ ۷۷.۹ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ و ۱ سیتامبر ۲۰۱۱) 

ژوئن ۲۰۱۱ - ۲۰۰۲۷ میلی متر باران 

وا ۲۰۱۱ همین عفر اوران 

آگوست ۲۰۱۱ - ۰.۲ میلی متر باران 
امه ای ار از 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
اکتبر ۱۹/۲۱ لی مار ان 
نوامبر ۲۰۱۱ - 0٩.۱‏ میلی متر باران 
دس افد 21 ۷ هان هر اران 
ژانویه ۲۰۱۲- 0۲.٤‏ میلی متر باران 
قور یه ۲۸.15۲۰1۲ میلی فز باران 
ماز 2۴ ۲۷۰۸ میلی متورباران 
آوریل ۲۰۱۲ - 0۸.٤‏ میلی متر باران 
می ۷۱۷2۳-1۲ ای هتر باران 
زو نن ا۲ ۱ یی هتر تاران 
خولای ۲۰۱۲ € میلی فتد باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۲٤‏ اوت ۲۰۱۲ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲) 

آگوست ۲۰۱۲ - ۰ میلی متر باران 

سیتامبر ۲۰۱۲ - ۱ میلی متر باران 

اکتبر ۲۰۱۲ - ۲۹.۹ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
تسایر 062۰۱۲ هیلی مر باران 

ژانویه ۲۰۱۳ - 0.٩‏ میلی متر باران 

ES‏ سیر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۳ آوریل ۲۰۱۳ و ۲۲ ژوئن ۱۲۶۱۳ 

آوریل ۲۰۱۳ - 1٤‏ میلی متر باران 

می ۲۳۰۲۰۱۳ :۱۹ میلی متر باران 

تون ۲۰۱۳ - ۲.۵ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 


AF‏ فا رت زر 
آگوست ۲۰۱۳ - ۰.۲ میلی متر باران 
سپتامبر ۲۰۱۳ - ۰ میلی متر باران 
اکتبر ۲۰۱۳ - ۲۰۷ میلی متر باران 

توا ۴ ۱۳۳۰۳ میت مت پاراق 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
مریح در ر ر از فمری فرار دار 
بین ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ تا ۲۸ اوت )۲۰۱۴٤‏ 

ژانویه ۲۰۱٤‏ - 1.۳۱ میلی متر باران 

آوریل ۲۰۱ - ٤0.٩۱‏ میلی متر باران 

می ۲۰۱۶ - ٤۷.۸‏ میلی متر باران 

ژوئن ۲۰۱٤‏ - ۰.۷ میلی متر باران 

جولای ۲۰۱۴٤‏ - ۰ میلی متر باران 

آگوست ۲۰۱۶ - ۰ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
سیتامبر ۲۰۱۶ - ۰.۶ میلی متر باران 

اکتبر ۲۰۱ - 1.1 میلی متر باران 

نوامبر ۲۰۱ - ۱۹.۰۷ میلی متر باران 

دساسسن ۱ ۱/۰ میلی تاران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵ و ۱۲ آوریل ۲۰۱۵) 
ژانویه ۲۰۱۵ - ۱۷.۵ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
مه ۲۰۱۵- ۷۲.۳۳ میلی متر بازان 

ژوئن ۲۰۱۵ - ۰.00 میلی متر باران 

جولان :22۳:10 ی فر تاران 

آگوست ۲۰۱۵ - 0.۱٤‏ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ تا ۲۰۱ دسامبر ۲۰۱۵) 
اکتبر ۲۰۱۵ - 0.۳ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 


ژانویه ۲۰۱7- ۱۲.1۱۷ میلی متر باران 
فوریه ۲۰۱۳ - ۱۸.۹ میلی متر باران 
مارس ۲۰۱۱ - ۶۳ میلی متر باران 
آوریل ۲۰۱ - ۵۲ میلی متر باران 
مه ۲۰۱۲- 1۳.۰٤‏ میلی متر باران 
ژوئن ۲۰۱۲۱ - ۱۸.۹۱ میلی متر باران 
خولای 6رد مزلی: هن باران 
آگوست ۲۰۱۱ - ۰ میلی متر باران 
سپتامبر ۲۰۱۱ - ۰ میلی متر باران 
اکير 5۴:1 رای فت ر اران 


(مریخ در فاصله ۳۰ درجه ای از ماه قرار دارد 
گره بین ۲۱ نوامبر ۱9۲-۱ فوریه ۲۰۱۷) 
نوامبر ۲۰۱۲ - ۷.0۵ میلی متر باران 

دسامبر ۲۰۱٠‏ - ۸.۷ میلی متر باران 

ژانویه ۲۰۱۷- ۱۵.۸ میلی متر باران 

فوریه ۲۰۱۷ - ۸۷.۳ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
مارس ۰-۲۰۱۷ ۳۰.٤‏ میلی متر باران 

آوریل ۲۰۱۷ - ۱۵.۱ میلی متر باران 

می ۲۰۱۷ - ۱۹.۷ میلی متر باران 

ژوئن ۲۰۱۷ - ۲ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله ۳۰ درجه ای از ماه قرار دارد 
گره بین ۱۱ ژوثئیه ۲۰۱۷ و ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷) 
حولای ۲۰۱۷ 2 ۲ ملی تر اران 

آگوست ۲۰۱۷ - ۰ میلی متر باران 

سپتامبر ۲۰۱۷ - ۰ میلی متر باران 

گنیر ۲۰:۱۷ ۰.۱۵ میلی هتر با آن 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
نوامبر ۲۰۱۷ - ۲۰۸ میلی متر باران 

دسا هبر ۰۰۱۲۰۱۷ ۱۰۷ فيان متروبار ان 

ژانویه ۲۰۱۸ - ٤.٩‏ میلی متر باران 

وا کل یلیر باران 

مار 00۲۰۱ لت تارا 


(مریخ در فاصله ۰ درجه ای از ماه قرار دارد 
گره بین ۸ آوریل ۲۰۱۸ و ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸) 
آوریل ۲۰۱۸ - ۱۹.۹٤‏ میلی متر باران 

می ۲۰۱۸ - 11.1 میلی متر باران 

ژوئن ۲۰۱۸ - ۶۰۷۲ میلی متر باران 

جولاق 1 2۷ میلین فنر تاران 

آگوست ۲۰۱۸ - ۰ میلی متر باران 


اکتبر ۲۰۱۸ - 1۳.۳ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
دای ی سلی یزان 
ژانویه ٩۰۸ - ۲۰۱٩۹‏ میلی متر باران 
ۆز ن1۹ 1 یلم و اران 
فار ھ1 لی تر اران 
آوریل ۲۰۱۹ - ۱۱۲ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۱ می ۲۰۱۹ تا ۲٩‏ ژوئیه )۲۰۱٩۹‏ 

مه ۲۰۱۹ - ۱۰۲۰۸ میلی متر باران 

ژوئن ۲۰۱۹ - ۱۱.۲ میلی متر باران 

جولای ۲۰۱۹ - ۱ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
آگوست ۲۰۱۹ - ۰ میلی متر باران 

فنا ر ۹ با مبان متس نان 

اکتبر ۱۹ ۱۸1 میلی متر باران 

نوا متو ۱۳٣۸۵۲۰۱۹‏ میلی متر باران 

دساھى 2:1۹ 4 لی مر نازان 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ و ۳ آوریل ۲۰۲۰) 

ژانویه ۲۰۲۰ - ۵۷.۶ میلی متر باران 

فوریه ۲۰۲۰ - ۷۶:۵ میلی متر باران 

مارس ۲۰۲۰ - ۱۱۸ میلی متر باران 

آوریل ۲۰۲۰ - ۱۵۷.٤‏ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
مه ۲۰۲۰ - ۳۰۰۷ میلی متر باران 

ژوئن ۲۰۲۰ - ۰.۱ میلی متر باران 

چولای ۲۰۲۰ -۰.1 میلی متر باران 

آگوست ۲۰۲۰ - ۰.۱ میلی متر باران 

سپتامبر ۲۰۲۰ - ۰.۱ میلی متر باران 

اکتبر ۲۰۲۰ - ۰.۲ میلی متر باران 

نوامبر ۲۰۲۰ - ۱۳۰۳ میلی متر باران 

امیر 1۷ من متو ار ان 

ژانویه ۲۰۲۱ - ٩.۹‏ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ٩‏ فوریه ۲۰۲۱ و ۱۳ مه ۲۰۲۱) 


فوربه ۱ - ۷ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
ژوئن ۲۰۳۱ - ۰ میلی متر باران 

جولای ۲۰۲۱ - ۰.۷ میلی متر باران 

آگوست ۲۰۲۱ - ۰ میلی متر باران 

سپتامبر ۲۰۲۱ - ۰ میلی متر باران 

اکتبر ۲۰۲۱ - ۰ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ٤‏ نوامبر ۲۰۲۱ و ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲) 

نوامبر ۲۰۲۱ - ۱۲.۱ میلی متر باران 

دسامبر ۲۰۲۱- ۱۵.۹ میلی متر باران 

ژانویه ۲۰۲۲ - ۰.۸ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
فوریه ۲۰۲۲ - ۷۱.۳ میلی متر باران 

اوریل ۲۰۲۲ - ۱۰.۸ میلی متر باران 

می ۲۰۲۲ - 1۷ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
بین ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ تا ۱٩‏ سیتامبر ۲۰۲۲) 

ژوئن ۲۰۲۲ ۱۱.۱ میلی متر باران 

خولای ۲۱۱۲۹۲ لیر تاران 

آگوست ۲۰۲۲ - ۰ میلی متر باران 

سپتامبر ۲۰۲۲ - ۰ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل۳۰ درجه ای قرار ندارد گره قمری) 
اکتبر ۲۰۲۲ - ۱.۹ میلی متر باران 
نوامبر ۲۰۲۲ - ۲۶۰۱ میلی متر باران 


(مریخ در فاصله در داخل ۳۰ در از گره قمری قرار دارد 
۲ دسامبر ۲۰۲۲ و ع۲ ژانویه ۲۰۲۳) 
ژانویه ۲۰۲۳ - ۱۹.۷ میلی متر باران 


با در نظر گرفتن تمام این اطلاعات می توانیم دوره های زمانی بالاتر به را پیش بینی کنیم بارندگی 
زمانی رخ می دهد که مریخ در فاصله ۳۰ درجه از گره قمری باشد. در اینجا تاریخ های مریخ در در 
داخل ۳۰ درجه از گره قمری تا سال ۲۰۲۷: 


۶ اوت ۲۰۲۳ - ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ 
۲ آوریل ۲۰۲ - ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ 


یادداشتی به جمهوری اسلامی ایران در مورد تاثیر مریخ بر بارندگی و خشکسالی 


۵ ژوئن ۲۰۲۵ 6 سپتامبر ۲۰۲۵ 
٤‏ فوریه ۱۹-۲۰۲۲ آوریل ۲۰۲٠‏ 
۷ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۱۲ ژوئن ۲۰۲۷ 


می‌توان انتظار داشت که در آن بازه‌های زمانی بارندگی بالاتر از حد متوسط باشد. بیرون با این در 
این بازه‌های زمانی, تا سال ۲۰۲۷ می‌توان خشکسالی‌ها را پیش‌بینی کرد. 


به عقوان وتال :ها انتظار دانشتیم که بار ند گی با لا از مانن بین آنها رخ دهد ۲۱ دسافیر ۲۰۲۲ و ۷۵ 
ژانویه ۲۰۲۳ زمانی که مریخ در فاصلهدر داخل ۳۰ درجه ای از گره قمری قرار داشت. گره به گزارش 
رسانه های ایران, دقیقا همین اتفاق افتاد. 


آنچه در ایران بين آن زمان رح داده است, به گفته رسانه های ایران در اینجا است 


بارش شدید باران و برف پس از ماه‌ها خشکسالی در هفته گذشته منجر به وقوع سیل در سراسر 
ایران شده است. 
https://www.iranintl.com/en/202201196241‏ 


بارش‌ها در نیمه اول سال جاری (شروع از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲) نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤۳.۸‏ 
درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش, ۱۷.۳ میلی‌متر بارندگی در بازه زمانی ۱۵ روزه به 


ثبت رسیده است. ۱ 


https://irannewsdaily.com/2023/01/precipitations-increase-by-43-percent/ 


با این اطلاعات. می‌توانیم ببینیم که چگونه رصد مریخ به ما اجازه می‌دهد تا بارندگی بالاتر از میانگین 
را از اواخر دسامبر تا اوایل ژانویه پیش‌بینی کنیم. 


اکنون پس از آن. از فوریه ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۲ می توانیم شرایط خشکسالی را پیش بینی کنیم. 
سپس هنگامی که مریخ از ۲۶ آگوست ۲۰۲۳ به ۳۰ درجه از گره قمری می رود تا در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳: 
می‌توانیم انتظار بارندگی بالاتر از میانگین را داشته باشیم. 


منبع داده های بارندگی 


https://www.worldweatheronline.com/mashhad-weather-averages/khorasan/ir.aspX 


